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FLORENTYNA z Owsitiskich MEDRZYGKA 
przezywszy lat 70, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, zmarła dnia 24 


grudnia IgI2 roku. 


W ciężkim smutku pozostały syn zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publi- 
czność na wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego, które odbędzie się we czwartek 
dnia 26 b. m. o godzinie 4 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 27 b. m. o godzinie g rano w kościele św. Krzyża. 


Zakład porzgchowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 248. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


